سلسلة الخرائط الاھنیة (۱۱) 


أكاليل ا اس 


ب2 رسومات الحيض والنفاس 


للأستاذ الدکتور 
صلاح محملذ أبو الحاج 
عمید كلبة الفقّه الحنفي 
بجامعة العلوم الإسلامية العالية 
عمان - الأردن 
٣‏ 
هرت آنوار الطماء للاراسات 


إصداراننا الرقمية (۲۲۲) 


أكاليل ا ماس 07 


7 الطبعة الرقمية الأولى 


ا ھ- ٢١٢٢‏ مب 


7 حقوق الطبع محفوظة 


إصدار 
مركز أنوار العلماء للدراسات 
التابع 
لرابطة علماء الحنفیة العالمية 
World League of Hanafi Scholars‏ 


ججال 654 ,۱46 00097278 
البريد الإلكتروني 01101خ,0 ۴۰1116۴199501۷30 _ anwar‏ 
الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 


جد الحقوق محفوطة لمؤلف لا يسمه معان إصدار هذا الشاب أو أي جز: لا 
أو تخرینه في نضاق لمتعاد: المعلومات أو نقله يأي شكل من الأشكال دون ادن خضى سابق من اننام 


أكاليل ا ماس 
رسومات اض والنفاس 


عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان الاردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


الاستحاضة 


ایض النفاس 


ذم ولو حکاً خارج من فرح داخل لا 
عن رحم. وهو ما ینقص عن ثلاثة 
أيام» ويزيد عن عشرة في احیض» وعن 


دم ولو حكى) خارج من رحم امرأة دم ولو حك خارج من الرحم من 
بالغة لا داء بها ولا حبل وم تبلغ سن القبل عقب خروج ولد أو أكثره ول 


الوياس يسبقه ولد من ستة أشهر 


أربعين في النفاس 


أنواع الدماء من حيث الصحة 


ما نقص عن ثلاثة وزاد على عشرة في الحيض أو 
۱ زاد على الأربعين في النفاس 


ما لا ینقص عن ثلاثة» ولا يزيد على العشرة في 
ا لحيض» ولا عن أربعين نی النفاس 


(الطھر الناقص) 


کل ما یقع من طھر بین 


ما خالف الطهر الصحیح 


ما لا یکون آقل من خسة عشر 
یوم ولا يشوبه دم» ویکون بین 


ا اجن 


الدماء في مدة الحيض 


أحوال النساء في الحيض 


من سبق منها دم وطهر 
يدان أو اها 


/ 


قواعد أساسية (القواعد التي عليها مدار أحكام احیض) 


آقل ا حیض ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره عشرة أيام 
از ی ا ا 
أقل الطهر الفاصل بين ا حیضتین 15 یوماً ولا حد لأكثره 
0 ایض والتفاس کالدّم التوالي لا یفصل بین الدّمین مطلقً 
العادةٌ ےت واحدة نی ایض والنفاس دما آو طهرا ان کانا صحیحین 


جنيع آلوان الدم ما عدا البیاض الخالص في حکم الدم 


احیضان التوالیان 
والتفاس وا حیض لا بد 
من طهر تام بینھم| 


التفاس من "0" 
لن ولدت ولدین آو 
آکثر في بطن واحد 


إن استمر الدم في المبتدأة 
ESE AGS 5 3‏ 
0 0 


٢‏ له الا 


7 إن انقطع الدَّم لأقل من عشرة في احیض وآربعین في التفاس إن كان في الوقت متسع للاغتسال والتحريمة حلت للوطء << 


